Mer inz. KAROL 


UDEK 


ARCHITEKT 


NASZ NAJDROZSZY I NAJUKOCHANSZY 
MAZ, OJCIEC, BRAT I DZIADZIU 


zmarł nagle, dnia 25 listopada 1984 roku. 


Odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spo- 
czynku nastąpi z kaplicy na cmentarzu Rakowickim 
w dniu 29 listopada br. o godzinie 13.30. 
Pogrążeni w głębokiej żałobie i bólu: 


ŻONA, CÓRKI Z MĘŻAMI, SIOSTRA, BRAT, 
WNUKI I RODZINA 


zu Sw żałobna 


odprawiona zostanie w tym samym dniu w kosciele 
parafialnym Sw. Floriana o godzinie 8.30 rano. 


